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Nepravilan rad članova ekipe 
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UKUPNO NEGATIVNIH BODOVA ZA GREŠKE 
VRIJEME IZVEDENE VJEŽBE U SEKUNDAMA 


SVEUKUPNO OSTVARENI NEGATIVNI BODOVI 
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